6. Selbstinduktion in Wechselsfcromkreisen.
Elektromotorische Kraft  der  Selbstinduktion.
Andert sich der Strom in einem Stromkreis, so andert sich der von ihni erzeugte InduktionsfluB und die magnetische Energie des Feldes. Den magnetischen Schwund des Eigenfeldes
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dt ~         dt
nennt man die elektromotorische Kraft der Selbstinduktion. Das negative Zeichen sagt, daB sie der Zunahme des Stromes entgegen-gerichtet ist. Wachst der Strom in der Zeit dt um di, so nimmt die Energie des Feldes um dWm = d(^i*L} = iLdi zu.
Dem Stromkreis wird hierbei von der Stromquelle eine momen-tane Leistung
=
dt           dt
zugefuhrt. Ninrnit der Strom ab, so wird die Energie des Feldes kleiner, der Stromkreis gibt in jedem Augenblick an die Stromquelle eine momentane Leistung zuriick:
_
;       dt                dt'
Ein Wechselstrom steigt im ersten Viertel jeder Periode von 0 bis iw, er speichert hierbei in seinem magnetischen Felde eine Energie | i*mL auf und entnimmt wahrend dieser Zeit elektrische Leistung der Stromquelle; in dem zweiten Viertel der Periode fallt er von iw auf Null und gibt die zuvor aufgespeicherte magnetische Energie unter Abgabe von elektrischer Leistung an die Stromquelle zuriick. Findet irn magnetischen Felde kein Energieverlust statt, so ist die mittlere Leistung in der halben Periode Null. In der nachsten halben Periode wachsen der Strom und das magnetische Feld im entgegengesetzten Sinn, fur den Betrag der Energie des Feldes ist dies gleichgiiltig; das Spiel der Energie-aufnahme und Riickgabe ist in jeder halben Periode dasselbe.
Ein Energieverlust tritt hingegen durch Stromwarme in dem Leiter auf, er ist i* Rdt.
Ist daher p die Spannung der Stromquelle, so ist in jedem Augenblick die Leistungsgleichung
pi = jR*3-j-it--^   .......   (20)
(Lt
Durch Division durch i wird die Spannungsgleichung
Fur i — konst. fallt das zweite Glied rechts fort, die Gleichung driickt   dann das Ohmsche Gesetz  fiir Gleichstrom aus.    Hier ad-die, daB die EMK positiv ist, solange der FluB abnimmt, und negativ, solange er zunimmt.
